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ArcLight Luxembourg II S.a r.l. en liquidation volontaire 
R.C.S. Luxembourg B97982 
Societe a responsabilite limitee 
46A, Avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Grand-Duche de Luxembourg 


DECLARATION DU LIQUIDATEUR 


II resulte de I'assemblee generale extraordinaire de I'actionnaire unique d' ArcLight Luxembourg II 
S.a r.l. en liquidation volontaire du 30 decembre 2016, que I'associe unique a decide de prononcer la 
cloture de la liquidation d'ArcLight Luxembourg II S.a r.l. 

Les livres et documents sociaux d'ArcLight Luxembourg II S.a r.l. seront deposes et conserves 
pendant une duree de cinq ans aupres de TMF Luxembourg S.A., avec siege social au 46A, Avenue 
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 

Luxembourg, le 10 janvier 2017 

Pour la Societe, 


FIDES (Luxembourg) S.A. 
Liquidateur 




